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本报专稿爱尔兰南部一家造船厂的一位工人利用业余
时间自己建造的一艘木船不久前下水试航时沉没。幸亏抢
救及时，没有造成人员伤亡。



这位造船工名叫迈克，他的父亲当年参加过“泰坦尼
克号”豪华游轮的建造工程。然而，这艘号称“永不沉没”
的巨轮在首航时，于1912年4月15日撞上冰山沉入大西洋4
000米以下的海底。他的父亲一直把这件事当作终身的遗
憾。为了继承父亲的遗愿，迈克也当上了造船工人，一干
就是38年。从1977年开始，他利用业余时间自己动手造船，
并且给它起了个十分响亮的名字：“永不沉没号”。他几
乎把全部业余时间包括每年的休假都用在了造这艘船上。
他打算驾驶自己亲手制造的船，从爱尔兰出发，一直航行
到美国，然后再返回家乡，为80多年前“泰坦尼克号”的
纽约之行续一个完美的结局。



首航那天，迈克和18岁的儿子兴高采烈地登上“永不
沉没号”。迈克亲自掌舵，船缓缓离岸向远处驶去。80多
位乡亲聚集在码头上为他们送行。但是，天不遂人意，
“永不沉没号”驶出还不到200英尺，就开始下沉。 码头
上那些还没有离开的乡亲见势不妙，立即登上救生艇，将
迈克父子救上岸来。船从下水到沉没大概只花了8分钟。



事后检查沉船原因时，迈克说：“我忽视了造船时间
拖得太长，造船所用的木头会腐烂变质这一点。”周财振 